EMILIA z SOŁTYKÓW 


POPIELOWA 


zmarła w Ruszczy na dnia 7 Września 1891 roku, 


w 85 roku życia. 


he 
ae « 


Mąż i dzieci, zawiadamiając o tej bolesnćj stracie Krew- 


nych, Przyjaciół i Wiernych, proszą o modlitwy i pamięć. 


Pogrzeb odbędzie się w Ruszczy dnia 10 Września 


o godzinie 10 zrana. 


